参 参 ♦参 

TOYOTOMI 

ゴス#—ス 


LC"L3GC 

エル シー エル シー 

^^LC-L43C 

^^LC-L53C 


エル シー エル 


7^ミ 由^7ア^ y ピ^™^^^™ 

強制通気形開放式石油ストーブ 


取扱説明書 

〈保証書付き> 

このたびは本機をお買いホめいたださまし 
てまことにありびとラございます。 

♦ご使用になる前に、必ずこの r 取扱説明 
書」をよくお読みいただき、正しく使用 
して < ださい。 

この r 取扱説明書」は、大切に保管して 
おいて < ださい。 

参お客様登録アンケートを下記アドレスで 

インターネット登録をお願いします。 
http ： //www.tovotonni. ip/aivou/ 

※裏表紙の保証書及びアンケート欄に必要事 
項を記載していたださ、コピーして FAX ま 
たは郵送（送料はお客様負担）していただ 
いてを結構です。 

コピーのために切り取った場合は、取扱説 
明書と共に大切に保管しておいてくださ 
し、。 


A 危険 
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ガソリン使用禁止 
使用燃料：巧油 

KEROSENE ONLY 
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五を全のために必ずお守りください 


参お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、本機を安全に正しく使用するために、 
必ずお守りいただくことを説明しています。 

参ここにおした表示は、誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説 
明していまず。 


A 危険 ( DANGER ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負ラを険、また 
は义災の危険が差し迫って生じることが想定される内容をおしてしほす。 

么警告 ( WARNING ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負ラ可能性、ま 
たは义災の可能性が想定される内容をおしてしほす。 

A 注意 ( CAUTION ) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性や物的損 
害の発生が想定される内容をおしています。 


参お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。 


0(1)0®® 

この絵表おは、 r 禁止」されている内容です。 

A 

この絵表示は、 r ミち意」していただく内容です。 

〇處爲 

この絵まおは、必ずしていただく「指示」内容です。 

参説明文中の「お願い」事項は、 3 

S 機を誤りな < 正し <お使いいただ < ための内容び記載されています。 

A 危険 ( danger ) 


★ガソリン使用禁止 


ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 
少量の混入でち、乂巧の原因になります。 



(§) 

ガソリン禁止 


么警告 ( WARNING ) 


★スプレー左厳禁 


スプレー宙やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの前や温風のあたる抓こ放置しないで 
ください。 

熱で宙の圧力び上びり、爆発し、を険です。 



★換気必要 


参換気せずに使用しつづけなし巧ください。 

酸素び不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などび発生して中毒になるおそれびあります。 
また、乳幼おや呼吸器疾患などのかたは、体調不良になるおそれびあります。 

参使用中は必ず1時間に1〜2回 （1 〜2分)換気して、新辭な空気を補給して<ださい。 

参換気する時は、換気扇を使用した0 (換気扇を使用する場合は、離れた位置の窓を開けないと 
充分な換気びできない場合びあります。）2力所し U 上の(風の出入りのある)開□部を設けると 
効率よく換気でをます。 

窓の凍結や、地下室などで換気び充分におこなえない場所では、使用しないで < ださい。 





換気 


★温風吹出□(ルーパー）をふさびない 


ストーブガードなどの囲いに干し 
物を掛けたり、巧類、紙などで温風 
吹出 □ (ルーノ '(一）や燃焼空気取 
入□(給気フィルター)や温風空気 
取入□をふさびないで<ださい。 
巧類、紙などでふさぐと、異常燃焼 
や火災や故障の原因になります。 


0 


r\ /- 1 


熱気でゆれて落下して火がつを、^ 
乂巧の原因になります。 

[ 1 

1 

^— ^ 



1 1 

— -K 


★巧類の乾燥厳禁 


衣類などの乾燥には使巧しない 
で < ださい。 




禁止 


★寝るとさ消火 


寝るとをや外出するとをは、 
必ず火び消えていることを 
確認してください。 

また、人目の届かないところ 
では、使用しないでください。 
予想しない事故び発生する 
おそれびあります。 



★可燃性ガス使用厳禁 


ス I -ーブを使用している部屋で、 
可燃性ガスび発生するちの（ガ 
ソ U ン、ベンジン、シンナー） 
や、 スプレーを 使用しないで< 
ださい。火災や故障の原因にな 
ります。 



0 

使用禁止 







































































































A ま意 ( CAUTION ) 


★力ーテン、寝具など、可燃物近接禁止 I 

參カーテン、布団、ち巧などや燃えやずいちののそばでは使用しないでください。义災の原因になります。 
ス I -ーブの前に可燃物を置かないで<ださい。 

ストーブの熱気で着火して、火災のおそれびあ0ます。 

♦可燃物との離隔距離については、下記 G ★可燃物(木壁、合板、ふずまなど)との距離を離ず I の 

記載内容を参照して < ださい。 





Q 

禁止 


★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を離す 

•ス I -ーブから可燃物との距離は、ち図の指定しツ上の距離を保つよラにして 
<ださい。 

•ス I -ーブ上ちや前方の可燃物などとの距離はおず1 mUI 上離して < ださい。 
•上ちの棚などからの落下物びなしなうにしてください。 

•力ーテンなどび風でゆらいでもストーブにふれなしなうにしてください。 
•家具等からは充分な距離を離してください。 

熱で変形や変色、自然発火することびあります。 



★給油時消义 

給ミ由は必ず消火していることを確認して、ストーブの温度び充分下びってから、他に火の気の 
ない所でおこなってください。 

火災のおそれびあ0ます。 



★油漏れ確認 


参給ミ由□□金は確実に締めてください。給油□□金を下にして、油漏れびなしにとを確かめてください。 

給ミ由□□金を斜めに締めた D すると、簡単に給油□□金びはずれて、火災のおそれびあります。 

•ミ由タンクから油び漏れる状態では絶拙こ使用しないでください。 

乂巧のおそれびあ0ます。 C 漏れを確認 



〇 


確認 


★不良な油使用禁止 

変質なミ由、不純なミ由(巧油し U がのミか水•ごみび混入した巧ミ由など)などの不良な油は使用しないで < ださい。 
異常燃焼や故障の原因になります。 


0 

禁止 


★ほこりの除去 

燃焼空気取入 □ (給気フィルター）や温風空気取入□は、週1回しッ上おず掃除して 
ください。 

ごみ、ほこりなどで燃焼空気取入□(給気フィルター）や温風空気取入□びつま 
ると、異常燃焼のおそれびあります。 



★異常•故障時使用禁止 

ミ由漏れやにおい、すすの発生、炎の状態など異常や故障と思われるとさは、使用しないで 
ください。 

事故の原因になります。 

緊急の場合でちあわてずに消火して < ださい。 




0 

使用禁止 


★温風 I し直接あた！3ない 

温風に直接長時間あたったり、ストーブの前に長時間い続けないでください。 
ほ温やけどや脱水症状になるおそれびあります。 

また、温風を直接吸い込まないでください。 

気分び悪くなることびあります。 



0 

禁止 


★移動•運搬するとをのを意 

参ス I ブを移動するときは、おず消火し、ストーブの温度び充分下びってから油タンクを取り出し、 
傾けなしなうに静かに移動してください。 

ミ由び漏れたり、火災になるおそれびあ0ます。 

参修理•弓 I 越しなどでストーブを運搬されるとをは、油タンク、油受けざらの灯油を必ず抜いて < ださい。 

運搬の途中に灯ミ由びこぼれ、周囲を巧すおそれびあ D ます。 

参移動するとをは弓 I をずらないでください。 

床面畳、力ーペットに傷を付けたり、本体底面の塗装びはびれて鐘の原因になるおそれびあります。 


〇 

指示 


★高温部接触禁止 

燃焼中や消火直後は、高温部、温風吹出□(ルーバー)に手などふれないで < ださい。 
やけどのおそれびあります。 

































































































































五安全のために必ずお守りください 


A ま意 ( CAUTION ) 


★指や異物を入れない 

温風吹出□(ルーバー)や燃焼空気取入□(給気フィルター)や温風空気取入□やストーブ内部に 
指や可燃物•針金などの異物を入れないで < ださい。 

けびや火災のおそれびあ0ます。 



★分解修理•改造の禁止 


故障、破損したら、使用しないでください。 

ス I -- ブは絶対に改造して使用しなし巧ください。 
不完全な修理や改造はを険です。 


分稱禁止 


★イ呆管時にしていただ < こと 

長期間使用しないとき、またはな菅するときは、必ず灯油を抜いて、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
傾けたり、横倒しの状態ではイ呆曽しなし巧ください。 

火災のおそれびあ0ます。 


〇 

指示 


★電源コードを傷めない 

電源コードに無理な力を加えたり、傷付けたり束ねたり、物をのせたり加工しないで < ださい。 
また、電源プラグを抜くとさは、電源コードを持って弓 I を抜かないでください。 

電源コードび破損し、火災や感電の原因になります。 



★長期間使用しなし、と田ま電源プラグを巧く 

長期間使用しないとをは電源プラグをコンセントから抜いてください。 
火災や予想しない事故の原因とな D ます。 


C 


★電源プラグは確実に差し込む 

電源プラグはコンセントにお元まで確実に差し込んでください。 

(また、傷んだ電源プラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。） 
火巧の原因にな0ます。 

ミ需れた手での抜を差しはしないでください。 

感電の原因にな0ます。 


〇 

指示 


★電源プラグのお手入れをする 

とをどをは電源プラグを抜を、ほこり(及び金属物)を除ましてください。 
(ほこりや異物びたまると湿気などで絶縁不良になり)乂巧の原因になります。 


〇 

指示 


★お子様やお年寄りのご使用にを意 

おモ様やお年寄り、体のご不自由なかたびお使いになる場合は、ス I -ーブの取扱い、部屋の換気、高温部への 
接触によるやけど、低温やけどや脱水症状などについて周囲の人び充分に注意してください。 


★腰をかけたり物をのせない 

ストーブの上にのったり、腰をかけたりしないでください。ス I -ーブの故障や、やけどのおそれびあります。 
ストーブの上に巧びんや、水を入れたちのなどを置かないで < ださい。 

水びかかると漏電や故障のおそれびあります。 



★廃棄するとを 

ストーブを廃棄処分するとをは、必ず油タンク、油受けざら内の灯油を抜を取ってください。 

( r 因点検'手入れ」の I 油タンク、油受けざ5の掃除 I 参照） 

巧油び入ったまま廃棄すると U サイクルの際、予想しない事故び発生するおそれびあります。 


〇 

指示 


★巧の場所では使用しない 

火災や予想しない事故や故障の原因になります。 

r 水平でない場所、不安定な場所^ 

•傾斜した場所や振動の激しい所では、使用しないでくだ 
さい。 

巧震自動消火装置び誤作動することびあります。 
♦しっかりしたじよラぶな場所で使用してください。 

•毛足の長いじゅ5たんの上では使用しなし巧ください。 
•移動車両の中や、不を定な台上で使用しないで < ださい。 
転落した0、火災になるおそれびあ0ます。 


_ 0 

0到のあたる場所、部屋の出入□、屋外 ) 使用禁止 

参風のあたる場所や屋外では使用 
しないで < ださい。 

炎び出てを険です。 

掃除機の排気にちま意してくだ 
さい。 

•部屋の出入□など人の通る場所、 

人びぶつかった0つまず<場所 
で使用すると、転倒して事故や 
火災び起さるおそれびあります。 


























































































A ま意 ( CAUTION ) 


★巧の場所では使用しない 


火災や予想しない事故や故障の原因になります。 

( jt がなどストーブが囲われる場所) 

•暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使いかたをしな 
いで <ださい。 

火巧の原因にな0ます。 

0まこりや湿気のをい場所) 

•粉類や繊維を取扱5場所や温室•養鶏場など塵やほこりのを 
い場所では使用しないでください。 

燃焼空気取入□(給気フィルター）や温風空気取入□び目づ 
まり状態になり、異常燃焼や異常過熱を起こすおそれびありま 
す。 

〇1射日光のあたる場所、温度の高い場所） 


0 

使用禁止 

( ミ届室•飼育室など人のいない場^ 

♦使用環境の変化で、予想しない事故び発生するお 
それび友0ます。 

C 不を定な物をのせた棚などの下 

•落下物により火災び起さるおそれびあ D ます。 

可燃性ガスの発生ずる場所、またはたまる場巧0 

参爆発や乂巧の原因にな D ます。 

こ M 地 （ 1300 mL ソ上の場所)') 


•異常燃焼を起こすおそれびあります。 

♦ミ由タンクの灯油びあふれ出て火災のおそれびあ D ます。 

C 理•美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使ラ場所） 

•理•美容院、メッキ、塗装工場、電子部品組立工場、繊維関係エ 
場などでは使用しないで<ださい。 

ストーブの故障や、腐食性ガスの発生により金属'鏡ガラスな 
どを傷める原因となります。 

•石ミ由フアンヒーターで暖房する部屋ではシ U コーンを配合し 
た枝毛用コート液やへアート U - トメント（枝毛巧）は点火5 
スや、途中消火など故障の原因になりますので使用しないで 
<ださい。 


♦酸素濃度び薄いので異常燃焼を 
起こすおそれびあります。 



お願い （ NOTICE ) 


★シリコーン配合製品を使用しない 


•石ミ由フアンヒーターの故障の原因になることびま意表示びされているヘアケア商品等はシ U コーンび配合されています。 
石ミ由フアンヒーターと同時に使用しないでください。 

•上記のま意表おびな < てちシ1」コーンび配合されている商品（化粧品類、巧類の防水剤•柔軟剤等、家具等のつや出し 
剤•イ呆護剤等）も同時使用は控えてください。 

•やむなくご使巧になる際は石油フアンヒーターの運転を一時的に停止し、使用後は換気を充分におこなってシ1」コーン 
等の成分を屋外に排出してから運転を再開して < ださい。 


★口油の廃棄 

打油の廃棄処分は 

刷純買しほめになつた販売店にご相談くださし、 . 

2 

使用ずる場所 

★効果的に使用するために 

1 




•温風の循環を巧げるものびない場所に設置してください。 •外気に接する窓の下や壁側に設置すると効果的です。 


•謝こ弱しかーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることびあります。 

熱に強いマットなどを敷いてください。 

V ' 

































































































3 各部のなまス 





ルームヴー5スタ 
(室内温度検知部) 



ルームヴー5スタ 
(室内温度検知部） 


温風空巧取入 □ 
(フアンフイ ルター） 



電源プラグ 


電源コード 


操作部•表示部のなまえと使いかた、 r 点丹」 • r 点滅」の意味 


[ エコボタン 

/ 

エコ運転の設定•解除をおこないます。 


Ir 同使いかた」 の 1エコ運転のしかた 参照 





運転スイッチ 


運転の乂 •切をおこないます。 


'タィマーボタン、 


タイマー運転の設 
定をおこないます。 

\\ 

「囘 使いかた1 の 

\ t 

タイマー運転のし 

\ 1 

かた 惨照 J 

\\ 


\ 


タイマーランプ 


占！0 ... 

タイマー運転待機 
中かタイマー運転 
中かタイマー運転 
終了時です。 

点;域... 

タイマー時刻を設 
定中です。 



r 温度/時刻合わせボタン] 

室品の誠、時刻の誠をおこないます。 

r 闻 使用前の準備 1の 
設定のしかた し「后 

1 

但 

、 

現在時刻の 

目いかた」 の 

1室温の調節のしかた 

タイマー運 


転のしかた] 参照 


高地ボタン1チャイルドロックボタン 


高地仕様の設定•解 
除をおこないまず。 

r 间使用前の 準備 I 

. を [高地調置] 参照 


チャイルド□ックの設定- 
解除をおこないます。 


n 已假いかた」 の を ヤイ 

J レド□ツクのしかた I 参照 

































































































































































































































縱油)表示 


尉了… 

油タンクの打油びなくなって消火する10分前。「ピー」音び鳴0、 
残0燃焼時間(分)を表示します。 

点滅(運転中）… 

給油延長ボタンを押し、給油延長運転中を表示します。 

点滅(運転停止)… 

灯油びな < なり自動消火しました。 

油タンクの給油時消火装置び作動しました。デジタル表示部び 
「----」表术となります。 


「困使用前の準備」の歷 M な目ま^由延長達転のしかた I 参照 


0 ( 1 表示 


点な…設定温度び設定され 
ています。 

点滅...設定温度を設定中です。 


^3 


(チャイルド□ック） 

表示 


占口... 

チャイルド□ックび設定 
されていまず。 


(換気)表示 


点滅(運転停止)… 

室内の空気び、酸素不足状態でず。 
参窓やドアを開けて充分に部屋 
の換気をしてください。 

占な(甚転中）… 

参運転して約]時間経過するた 
びに「推 M 表示び約1分間点 
灯します。 

参換気表示にたよらず]時間に 
1〜2回必ず換気してくださし、。 


A 搞地康ホ 
点口... 

高地仕様に設定 
されています。 



占口... 

最ル燃焼中、またはエコ運 
転時の消火中です。 


点、|灯…消臭点火び設定されています。 
点滅’ ••消臭機能び作動中でず。 

「「已値いかた」の院火のしかた 1参照 


■クリーニング燃焼表示 

ク U —ニング燃焼の残り時間を表 

a 〇 t 設定温度 室内湿度 

广 I -nr 
しし 'u J 


■エコ運転表示 

エコ運転中を表おします。 


設定温度 ま巧湿度 


E 


[〇 


デジタル表示部 

' 消臭点火び解除されている場合は' 
、選 i 表示は消打してしほす 。, 


H 温度衷 / J 、 

設定温度…12む〜28むまで設定温 
度を選択でさます。 

室内温度…0む〜32むまで表おしま 

す。戸二 設を溫度 ま巧溫度 

广 jnt int 

Cu lu 


■現在時刻表示' 

現在の時刻を 
お术します。 


設定湿度 ま内湿度 


8： 00 


■タイマー運転時刻表ち 

タイマー時刻表おは点滅しまず。 
※夕立マ-運転終了樹が！り广」を 
表 7 J \ しま9’。 


© 


設定 温度 室内温度 

TOO 


■給油に関ずる残り燃焼時間表示 
残り燃焼時間を表示しまず。 

※打油切れ時 

は「----」 


設定温度 まの温度 


表示となり 

On 9 〇 


10 


■消し忘れ消义装置による自動消义 
表示 

しョま尊」を表示\ 3 Hr 


■故障 • 異常により自動消义したとさ 
のエラー表の 

自己診断機能 

により、故障時\ こ - C 

には E - 日〜 E - 弓 《 し ご 

を表术しす—す。 


■不完全燃焼通知機能により自動 
ミ i 火したときのエラー表示 

不完全燃焼通知機能の連続作動回数 

により 「HH M リ 、設を温度前 :!^ 

溫」を HH H •‘ 


■再点錫止园こより自斷消义したとき 
のエラー就 

け H W 」 を表 

术しよ9 〇 


設定る度 ち内通度 

HH HH 


{ 消臭点乂 •時間延長•給油延長ボタン 1 

運転スイッチ「入」 

燃焼中に巧したとさから、再度約3時間の 
燃焼継続び可能になります。 

「固使いかた」の消し忘れ消火装置の使い 

かた1参照 

タイマー運転から、通常運転に切り替える 
とさに巧しまず。 

「同使いかた」のタイマー運転のしかた参照 

給油延長運転をするとさに巧しまず。 

r 闻使用前の準備」の1給油の目安•給油延 
長運転のしかた1参照 

t 運転スイッチ「切」 

消臭点火の設定•解除をおこないまず。 

「已使いかた」の1点火のしかた参照 J 








































































































































4 使用前の準備 


※イラストは 「 LC 丄 36 C ‘ L 43 C 」 です。 


を!^ーブを取り出ず I 

包装箱に表示してある「包装の内容」をごらんになったラえで、包装箱から 
包装材などを取り除さ、製品を傷付けないよラに取り出してください。 

包装箱や包装材はストーブを保管するとさに必要です。取扱説明書ち忘れず 
に保管してください。 


燃料 



® 燃料はな油 ( JIS 1 号な油)を必ず使用してください。 

® 不良な油(変質な油、不純な油)は、絶巧に使用しないでください。 


A \ 危険 


★ガソリン使用禁止 


ガソリンなど揮発性の高い油は、絶細こ使用しないで 
ください。少量の混入でを、义災の原因になります。 



喔) 

ガソ U ン禁止 


•変質丹油、不純灯油（灯油 LU がの油'水•ごみび混入した灯 
油など）などの不良好油は、絶巧に使用しないでください。 
異萬燃焼や故障の原因になります。 

♦市販されている助燃剤（添加剤）は使用しないでください。 
異萬燃焼を起こすおそれびあります。 

@な油の保管のしかた 

•な油は必ず火気、雨水、ごみ、 

高温および直射曰光を避けた 
場所に保管してください。 

♦灯油容器は専用のされいな容 
器を使用してください。また、 

な;'由容器は必ず色付さのな油 
専用容器を使用してください。 


广 灯油とガソリンの見分けかたのポイント 


1—If— 1 

ホ。 








指先に使用燃料をつけて息を吹さかけまず。 
(火の気のない所でおこなってください。） 


〇 口油 



ミ需れたままでず。 


X ガソリン 



ずぐ乾いてしまいまず。 


♦打ミ由容器内のな油び少ないと温度変化により結露して水 
びたまることびあります。 

♦ドラム宙などで、長期間大量に保管しないでください。 
♦お子様の手のとどかない巧に保管してください。 


( 変質'打油とは） 

♦古いな油。に年な上持ち越した丹ミ曲 
参曰光の当たる場所や、温度 
の高い場所に保管した好ミ由。 
♦容器のふたび開けてあった 
り、幸し白色の容器で保管し 
たな油は変質しやすい。 

♦変質のひどいわのは黄色味 
をおびた D 、すっぱいにお 
いびします。 


良い保管 


直射曰光'雨水び当たらず、 
火気のない冷暗所へ保管。 



悪い保管 


直射日光、雨水の当たるベ 
ランタ'など、室外の保管。 





0 


禁止 


(^)の 


使用禁止 


( 不純'打油とは） 

♦な油じ I 外の油（ガソ U ン、 
シンナー、天ぷら油、機械 
巧、重油など）びほんの少 
しでちお入した灯;由。由 L 3 列が 
参水やごみび混入 ("ミ由、水.ごみを 

した灯油。 V 入れなし、で 



不良'口油(変質な油•不純り泊)の見分け かたにつの〕'パ細意して、片方口ま水を、をう片方には I 灯油を入れて背後に白い紙をあてまず。） 


水と同じ無色透明なら正常。 



少しでち色びついていたら使用しない。 



白い紙水 


0 

使用禁止 


不良灯油の見分けかたはたいへん難 
しいのでメーカーのはっさりしない打 
ミ由は使用しないでください。 


変質'打油やす補な油などの不良な油を使用ずると 


♦変質丹油や不純好油などの不良な巧を使用し 
ますと、 バーナー にを量の タールび たまり、 
点火しなくなったり、燃焼び悪くなったり、 
激しいにおいびしたりしまず。 

♦水の混入した好油を使用しますと、炎び小さ 
<な0火び消えてしまいます。また、油タン 
クに丹油び残っているのに、「 n 」を表示 
することびあ0ます。 

♦ガソ U ン、シンナーなど揮発性の高い油を使 
用しますと、火災の原因になります。 


万-変敦閒や不純打姐などの不勘閒を使ったときの処置の!^かた 


油タンク、油受け、油受けざら内の悪いな 
油を抜さ取り、良質のな油で内部を2〜3 
回洗ってからご使用ください。 


(「回点検手入扣の袖受けの掃除^ 


I 油タンク、油受けざ S の掃除1 参照） 

P 変質な油や不純灯油などの不良灯油を抜さ 
取ってち効まのないとさは、販売店までお 
問い合わせください。 


お願い 


変質好;'由や不純灯油などの不良打油び原因でアフターサービスを依頼されたとさは、保証期間中でわ有料修理となりまず。 






























































































※イラストは rLC - L 3 自 C ’ L 43 C 」 でず。 


I 給油のしかた 


1油タンクを取り出ず。 

参ミ由タンクを取り出し、給';由□□金を、左「〇」 
に回して開けて<ださい。 

参給巧□□金を取りはずす前に、先端の弁部を巧 
すと、給油□□金び取りはずしやすくなります。 

P 油量計を見なび5給油ずる。 

♦市販の給油ポンプの先端をジヤノ（ラの手前まで 
差し込んで、ミ由量計を見なびら給;'由してくださ 
し、。（ホースび抜けないよラにミ主意しなびら給油 
して < ださい。） 

•口油ま、;由量計のほぼ上部拓図の総由位置時） 
まで給油してください。 

巧タンクの巧面び上昇してくるとオレンジ色か 
ら黒色に変わります。 

入れ過ざますと、あふれ出ることびありますの 
で充分ミ主意してください。 



-お願い- 

♦油タンクの中にあるに ぼれまお」 の弁び、給油□の近くまで上びっているときは、弁を下 
へ押し下げてください。 

♦油タンクの中にある r こぼれま栓」は、給油□□金びはずれたとさに、油漏れを防ぐ装置です 
ので、取りはずさないでください。 

給油口 


オート給油ポンプ(自動停止装置付)を使用する場合 

♦市販のオート給油ポンプ（自動停止装置付）の中には、 「こぼれま栓」 と干渉して、なのよラな不具合状態 
になり、正しく給油でさないちのびあります。 

〔不具合〕1スイッチをいれると、ずぐに停止してしまう。 

(処置）♦油タンクに差し込むホースのセンサー部の位置(方向)を変える。 

(処置）♦ポンプの乾電池の消耗度を確かめる。消耗していれば交換する。 

2自動停止しない。な油びあふれてしまう。 

(処置）♦ポンプの取扱説明書に従って、固定具の位置を調節する。 

♦上記の処置をしても正しく給油でをない場合は、直ちに給油を中止し、他の給油ポンプ（手動式ポンプな 
ど）を使用して、正しく給油してください。 



〇給油□□金を r カチッ」と音びするまで、ち「〇」へ回して、しっかり締める。 

♦カチカチと何度を音びしてを大丈夫です。正しく締まると巧タンクの赤色の線び見えなくなります。 
参給油□□金を下にして、ミ由漏れびないことを確かめてください。 


給油□□金を斜めに締めたりず 
ると、簡単に給油□□金びはず 
れて、义災の原因になりまず。 


お願い 


赤色の線 


gpip 


11111 Pi 


しまっている しまっていない 


給油口 □金 



給油□□金 




♦油タンクから灯;'由び漏れる状態で使用しない 
で < ださい。 

义災のおそれびあります。 

参同時に多数の巧タンクに給 
ミ由する場合は、類似してい 
る給油□□金びありますの 
で、間違えないよラにして 
ください。 

な巧び出なくなったり、故 
障の原因になります。 

参なミ由容器のふたち、しっか 
り締めておいてください。 


[本機用の給油□□金〕 



4こぼれたな油はよくふき取る 

参こぼれた灯油は必ずさ 
れいにふを取って<だ 
さい。危険ですし、燃 
焼中に臭気び発生する 
原因にをなります。 


5油タンクをセットずる。 

♦巧タンクを、本体に正 
しく、ゆっくりとセッ 
卜して < ださい。 










































































































































g 使用前の準備 


給油の目安-給油延長運転のしかた 


油タンクの灯油び空になってち、油受けざら内に残っている灯油を燃焼させることで、燃焼を延長（給油延長運 
転）させることびでさます。 

給油延長運転中は、き温に関係なく最ルの燃焼をしまず。 

V_ ) 



油タンクのな油びなくなると、「 0 」表示 
び点なし、「ピー」音び鳴ります。デジタル 
表示部に残り燃焼時間(分）「！日」を表示し 
まず。 

♦「運転スイッチ」を巧して消乂してから、給ミ由し 
て < ださい。 

参給;'由しませんと、2分ごとに「ピー」音び鳴りま 
す。約]0分後に、「0」表示び点滅し、デジタ 
ル表示部の残り燃焼時間表示び「——-」表示 
となり自動消乂します。 


P 給油延長運乾をするとき 

♦巧タンクの灯巧びなくなり「 5 」表示び点灯したとさに、 r 給油延長ボタン」 を巧すと、「 0 」表示び点滅 
に変わり、給';由延長運転をして、 r 表1」 の間、燃焼継続をします。デジタル表示部の残り燃焼時間表お(分) 
び変わります。 

給巧延長運転中は「0」表示び点滅します。残り燃焼時間び10分政下になると2分ごとに「ピー」音び鳴り 
ます。 

♦自動消乂する前に、「運転スイッチ」を巧して消乂してから給巧してください。 

♦給巧しませんと、「 n 」を表示し、デジタル表示部の残り燃焼時間表おび「-」表示になると自動消乂 

します。 。 


LC - L 36 C - LC - L 43 C 

最大約90分間 

LC-L 已 3 C 

最大約6□分間 


「給油延長ボタン」を巧ずと、時間延長(燃焼)ち同時にセットされまず。 


(n 曰 使いかた1の1 消し忘れ消义装置の使いかた 1参照） 

J 


点乂前の準備と確認 


1水平の確認をする。 

♦ス I -ーフは振動のない、水平でしっかりした場所に設置してください。 

ス I -ーフび、傾いてないか、不安定な状態になっていないか、必ず確かめてください。 

♦ストーフを傾いた状態で使用しますと、対震自動消乂装置び誤作動することびあります。また、転倒しやす 
く、異常燃焼の原因になります。 


P 電源プラグをコンセント嫁庭用 AC 100 V ) に確実に差し込む。 

♦「ピー」音びします。 

♦デジタル表示部に「 -- : - 」表示び点灯します。 


設定温度 


室巧湿度 


ミ肖養 



























































高地調整 

燃焼に必要な酸素濃度び薄 < なる高地旧〜1300 m ) では高地調整をしてください。 



①感 高地ボタン 


設定のしかた1 

( fl 1細い棒化のもので「高地ボタン」を押しなび5、電源プラグをコンセント 
^に差し込む。 

• 「ピー」音びして r A 」表示び点巧し設定されまず。 

参高地設定は停電や電源プラグを巧し)た後でち記憶していまず。 


解除のしかた 

( 2 ) 電源プラグをコンセントから抜いて、再度細い棒がのもので「高地ボ 
^タン」を押しなびら、電源プラグをコンセントに差し込む。 

• 「ピー」音びして r A 」表示び消なし解除されまず。 


現在時刻の設定のしかた (運転停止中にしかできません) 



CIV 現在時刻び午後7時1日分場合 

( 1 ) I - 時 I または +せ？ のボタンを一度巧ず。 

「ピー」音がして r - - • - J 表が点滅します。 

( 2 ) デジタル表示を見なび5 I - 時 I のボタンを押 
して「{弓」に合わせる。 

( 3 ) デジタル表示を見なび5 I + せ I のボタンを押 
して「の」に合わせる。 


• I - 時 1 - r + せ/ のボタソま、一度巧ずごとに 1 時間または 1 分間ずつ進みまず。巧し続けまずと連続的に 
進みます。 

♦時刻合わせをずる場合は、デジタル表示部の時計表示び点滅している間に r- 時 n - r + A I のどちらかの 
ボタンを押して < ださい。 

時刻合わせびできなかった場合は、もう一度 I - 時 I または L+ か I のボタンを押してやり直してください。 


「巧」「の」び、点滅から点：口に変わり、設定び完了しまず。 

/-お願い- 

参ストーブの時刻表おびズレる場合は、電源プラグを一度巧いて、ちラー度差 
し込み直して、時刻を設定し直してください。それでち直らないとをはお買 
いホめの販売店までお問い合わせください。 

参ストーブに初めて通電したとさや、停電後や、電源プラグを巧いて再通電し 
た場合、デジタル表おはち図のよラに表示び点なしますので、現 
在の時刻を設定してください。 



★省電力機能 


デジタル表示部の時計表示は、約已分間経過しまずと、省電力機能びはたらいて、デジタル表示部び消'打して、 
電力の消費を抑えまず。 

時刻を確認したい場合は、操作部の「運転スイッチ」じ(外のどれかのボタンを押すと表おします。 r 運転スイッチ」 
を巧すと点火動作に入りまず。（運転中及びタイマー運転待機中にこの機能ははたらさません。） 























































































































5 使いかた 


点义のしかた 


I - デジタル表示部 
I - 消臭表示 


^運転スイッチ 
運転ランプ⑥ 



購入後初めてお使いになるとさや、電源プラグを巧いた 
状態から再度お使いになるときには、消臭点火に設定し 
てありますので、最初から riyj 表示び点なします。 

消臭点火は、点火までの時間を長 < して （ 「表2」 参照)、予熱を 
充分 I こおこない、点火時の I こおし ) を少な < ずる点火方法でず。 

(1) 「運転スイッチ」を押して「入」にずる。 

• 「ピー」音びして r 運転ランプ」び点滅しまず。 

♦子ジタ) レ表示部に設定温度と室内温度を表おしまず。 


(D 


消臭点乂ボタン 
時間延長ボタン 


-定時間経過後（「表2」参照）に自動的に点义し、 
「運転ランプ」び点灯に変わりまず。 

表吕 


LC - L 36 C - LC - L 43 C 

約1已〇秒 

LC-L 已 3 C 

約210秒 


油タンクにな油びあるのに r (〕」表示び点灯、または点滅している場合は、油受けを取り出し、ごみや水を捨て、灯油で 


洗浄して<ださい。（「因点検•手入れ」の区 由受けの掃除 I 参照） 


★消臭点乂解除方法 

〇 


「運転スイッチ」 び 「切」 のとさに 「消臭点义ボタン」 を巧ずと、 「 il 量」 表示び消巧して消臭点火び解除され、 
点火までの時間び短かくなりまず。 （ 「表3」 参照） 

室内温度び6でを下まわる場合は、点火までの時間び長いまま （ 「表2」 参照）でず。 


LC - L 36 C - LC - L 43 C 

約90秒 

LC-L 已 3 C 

約1日0秒 


お願い 


参初めて運転するとさや、ストーブを移動させたり、激しい振動び加えられた後に運転ずるとさ、白煙(な油の蒸気)や 
臭気び出ることびあります。これは、移動、振動によりバーナー(燃焼部）内に落ちた余分なな油び蒸発ずることに 
よるちので、一度点火し、余分なな油びな < なれば白煙や臭気はな < なりまず。このよラな場合は白煙、臭気びな< 
なるまでは應を開けるなど)換気をおこなってください。 

♦点火時にパーナー(燃焼部）内で、 r ボツ」という音や口ーゴー」とし巧音びしまず。これは点火を確実にずるためで 
異常ではありません。 

参点火時には少しにおいびあ0まず。 

♦燃焼中「チツチツチツ」というような音びずることびありまずび、電磁ポンプの音です。また、燃焼中に r ジユツジユツ」、 
「シヤンシヤン」などの音びする場合びありまずび、これはな油び蒸発ずる音でず。異苗ではありません。 

♦消し忘れによる、万一のき故を防ぐために、点火後約3時間で自 動消火します。燃焼を継続す る場合は、消火する前 
に「時間延長ボタン」対甲してください。 （ r 固使いかた」の区 肖し忘れ消义装置の使いかた] 参勵 


炎の状態 


ストーブを使用するときは、正常に燃焼してしぶか燃焼確認窓から炎の状態を必ず確認してください。 


〇 


確認 


にこに表示した状態は r 強 J (最大)燃焼の状態です） 


炎 

の 

図 


状 

態 


処 

厦 


正 常 



♦青炎燃焼で炎の先端 
に多少黄炎び入る。 
♦炎の伸びや、燃焼音 
びルさい。 


臭 常 


0 

使用禁止 



炎び黄色ぐ燃焼音び大 
き■い。 



>炎び高 < 伸び、炎全体 

わく^^ 口 

ポー」といラよラな 
異常音びする。 


♦燃焼空気取入 □ (給気フィルター)を掃除する。 
♦お買いホめの販売店にご相談<ださい。 







































































































室温の調節のしかた (運転中にしかできません) 


デジタル表示部—— r - で表示 



購入後、初めてお使いにな 
る場合は、「？日」 （2 ぴ C ) 
び設定温度となりまず。 



0 ) T- 時1 または i + せ I ボタンを1度押ず。 

「ピー」音びして「 t 」表示び、点滅しまず。 

( 2 ) 温度を上げるとき。 

デジタル表示を見なびら L +せ^のボタンを巧ず。 

( 2 ) 温度を下げるとき。 

デジタ J レ表示を見なびら G " 時 J のボタンを押ず。 


♦温度設定をずる場合は「 ° c 」表示び点滅している間に!^-時 I • I +せ I ボタンのどちらかを押してください。 

設定でさなかった場合はちラー度巧して、やり直してください。 

参設定温度は12で~28で、室温表おはび C 〜32でまで表おします。 

参設定温度にコント□ールずるために自動的に火力を調節しまず。 

参一度温度設定しまずと、その温度を記憶していまずので変更をしない限り、消火後再運転ずる場合、同一設 
^定温度になりまず。_ 

( -お願い-^ 

♦温度調節は温風空気取入□近< の温度を感知しておこないまずので、ス I -ーブの位置や部屋の大ささなどで、必ず 
しも、 デジタ) レ表示部のき内温度表示と、き温とは一致しません。_ * 


エコ運転のしかた (運転中にしかできません) 


エコ運転とは… 

♦灯油の消費を巧えることにより、 C 02 排出量を巧えた環境にやさしいエコ□ジー機能です。 

♦エコ運転中はデジタル表示部に rf [日」表示をし、設定温度と室内温度は表おしませんび、な油を節約ず 
るために内部的に下記の制御をします。 

①設定温度び 26° CLU 上の場合は、2已でに切り替わりまず。 

③設定温度より室温び約3で上昇しまずと、自動的に消火しまず。自動消火した後でも、運転ランプは点好 
したままになり、デジタル表示部に「區麗]」を表示します。 

③ 室温び設定温度を下まわると自動的に再点火します。 

④ 室温び設定温度付近で安定した場合に、設定温度を rc 下げ、これを設定温度び20でになるまで繰り返し 
ます。 

♦エコ運転中に！■-時 1 または I +か I ボタンを押すと、設定•室内温度表示に切り曽わり、温度設定をずる 
ことびできまず。_^ 



設定のしかた 

(ji ) 「エコボタン」を押ず。 

♦「ピー」音びして「£ [日」 表示に切り替わり、設 

定されます。 

参エコ運転は一度設定ずれば、記憶されまず。ただし、 
設定び記憶されていても消火樹口ま表示されません。 


解除のしかた 

( pi 「エコボタン」を押ず。 

♦「ピー」音びして設定•室内温度表況こ切り替わり、 
角军除されます。 

♦電源プラグを抜いたり、停電びあった場合は、自動 
的に解除されまず。 

参解除後はエコ運転設定前の設定温度にちど0まず。 






















































































































固使いかた 

タイマー運転のしかた （タィマ-を使用して暖房を始めたぃとき） 

タイマー運転をする場合は、「回使巧前の準備」の I 現在時刻の設定のしかた I に従って、時刻合わせをしてからで 
ないとタイマー運転でさません。 



■迎 ■ 午前己時30分に設定したいとき 


通苗、タイマー運転設定時刻の0分 
から2已分前に運転を開始します。 
このス I -ーブのタイマー運転は、ファ 
ジーコント□ールで、お部屋の大ささ 
と室温により自動的に運転時刻をみ 
定し、設定時刻には、お部屋を暖かく 
しておさます。 


(\ ) 「タイマーボタン」を押ず。 

^ 「ピー」音がしてデジタル表示部が「 -- : - 」表示に変わり、 r タイマーランスが点滅します。 

) デジタル表示を見なび5 r ^ in のボタンを押して「6」に合わせる。 

) デジタル表示を見なび6 1 +ろ、/ のボタンを押して「30」に合わせる。 



- 時 II - L + せ 少のボタソま、一度押ずごとに1時間または已分間ずつ進みまず。押 ui けまずと連続的に進みます。 

參時刻合わせをずる場合は、「タイマーランプ」び点滅している間に\ - 時 - I + か I のどちらかのボタンを 
押して < ださい。 

^♦設定できなかった場合は、もラー度 r タイマーボタン」を巧してやり直してください。_ 

(^4) 「タイマーランプ」び点滅している間に、「運転スイッチ」を押して「入」にずる。 

^ ♦少し待つと、 r タイマーランプ」び点なし、デジタル表示は現在の時刻を表示してセットび完了しまず。 


f ♦タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定ずれば、変更しない限り、「タイマーボタン」を巧して「タイ 
ーランプ」の点滅中に、「運転スイッチ」を巧して「入」にするだけで同一時刻で設定び完了しまず。（停 
電や電源プラグを抜いた後でちタイマー時刻を記憶していまず。） 

♦「運転スイッチ」び、「入」になっているとさに、「タイマーボタン」を巧ずと、タイマーランプび点滅し、 
設定された時刻び表示され、少し待つと、「タイマーランプ」び点なしタイマー運転び設定されまず。 
♦タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなってください。 


解除のしかた 


タイマー運転を設定した後に、タイマー運転の解除あるいは通常運転をおこないたい場合。 
Qy ) 「運転スイッチ」 を押して 「切」 にずる。 一 [タイマー運転の解除] 

( P ') 「運転スイッチ」 を再度押して 「入」 にずる。 一 [通萬運転開始] 


タイマー運転の注意事項 


C ♦タイマー運転をした場合、 点义後約1時間後に自動的に消义 し、「タイマーランプ」び点灯した巧態で、デジ1 
タル表示部の r ! Hr 」表示び点なしまず。連続運転するときは、タイマー運転の点火後]時間 LU 内に「時間 
延長ボタン」を巧して<ださい。これは閉め切った部屋で長時間、換気せずに燃焼ずると、空気不足でち険と 
なるためで、手をふれない場合は、自動的に消火します。 

♦残りの燃焼時間び、10分になるとデジタル表示部に数きで I 日、弓 • • I と表示し、2分ごとに「ピー」音でお知らせ 
します。 

♦通南運転中に「タイマーボタン」を押すと、消火して「タイマー運転」の待機状態になり、タイマー運転時刻に自 
動的に点火しまず。（ただし現在時刻を設定してからでないと、 r タイマー運転」の待機状態になりません。） 

参タイマー運転時刻の確認は、タイマー運転待機中または運転停止時に「タイマーボタン」を巧ずと、約10 
秒間表おします。 

^♦タイマー運転操作後に停電びあったとき、ストーブを揺らして巧震自動消火装置び作動したときは点火しません。1 


















































































消义のしかた 


( T ) 懼転スイッチ」を押して「切」にずる。 

^ • 「ピー」音びしてデジ例レ表示部は現在の時刻を表 

示し 、 r ^」表示び点滅して、消臭機能の作動中 
を表のします。 

♦消火後、しばらくはストーブ内部を;令やずために巧 
流巧フアンは回転し続けまず。にの間、「擊」表 
おは点滅していまず。） 


( -消乂時のミ主意-> 

♦消火後、巧流用フアンび止まるまで、電源プラグをコンセントから巧かないでください。音び出たり、炎び 
出たり、すずび発生して再点火後にを全装置び作動してエラーで停止することびあります。 （ r 图故障•異 
苗の見分けかたと処置方法」の I 異甫のお知らせ（デジタル表示の見かた） I 参照) 

♦緊急のとさを除いて、消火は必ず r 運転スイッチ」を使用してください。電源プラグを巧いて消火させないで < ださい。 

/-お願い- N 

♦消火操作をしたとさは「運転ランプ」の消なとバーナー（燃焼部）内の火び消えることを確認してください。 
♦消火時にはバーナー（燃焼部）内で「ボッ」といラ音や「ゴーゴー」といラ音びしまず。これは消火を確実に 
するためで異苗ではありません。 

参消火直後、温風空気取入□は高温になることびありまず。 

♦点火してずぐに消火操作をしたとさ、さつい臭気び発生ずることびあります。点火後約20分間はでさるだけ 
消火しないで<ださい。 

参長期間留守にずるとをは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいて < ださい。 



消义後再点义ずるときのミ主意 


♦消义後ずぐに再点义ずると、異常音び出ることびありますので、しばらく待ってから再点义してくださし、。 

♦ス h —ブび暖かいラちに再点火操作をしたとさの予熱時間は、短か<な0まず。 （ 「表4」 参照） 


LC - L 36 C . LC - L 43 C 

約40秒 

LC - L 53 C 

約已〇秒 


消し忘れ消义装置の使いかた (運転を延長した し、 とき) 


♦消し忘れによる、万一の事故を防止ずるために、 点义してか6約3時間燃焼が継続ずる 
と、デジタル表示部に「 3 Hr 」を表示して、自動的に消义します。 

♦残0の燃焼時間び、10分になるとデジタル表示部に数字で （日、弓 • • 1 と表おしまず。 
♦この間、2分ごとに r ピー」音でお知らせしまず。 


A 消义ずる前に「時間延長ボタン」を押ず。 

W 参その時点から再度約3時間の燃焼継続び可能になりまず。 
♦自動消火した場合は、「運転スイッチ」を押し直してください。 


クリーニング燃焼表示 


♦ク U —ニング燃焼はノ（ーナー(燃焼部)内のミちれを除去ずるための燃焼でず。 

♦強燃焼で約2時間 LU 上の連続運転をしますと、 子'ジタ) レ表示部に r [し:0ろ」 を表示して 
自動的に弱燃焼によるク U —ニング燃焼をおこないまず。（約已分間カウントダウンしま 
す)その後自動的にもとの燃焼状態にもどりまず。 




換気表示 


•閉め切った部屋などで長時間運転ずると不完全燃焼防止装置び作動して「」表示び点 

減し 「ピー」音び已秒間鳴って運転を停止し、デジタ J レ表示部に r -」表示び点滅します。 

♦連続して不完全燃焼防止装置び作動した場合は不完全燃焼通知機能び作動しまず。 
(「回安全装置」参照） 

♦運転して1時間経過ずるたびに「」表示び約1分間点なします。 

「接」表示にたよらず、1時間に1〜2回り〜2分程度)はおず部屋の換気をしてください。 












































































司使いかた 


チャイルド□ツクのしかた 



解除のしかた 


チヤイルドロックボタン 


( z ) チャイルド□ックび設定されているときに「チャイル 
^ド□ックボタン」を 3 秒に Lb 長押しずると「 D 」び 
消りし、チャイルド□ックび解除されまず。 


チャイルド□ックは、お子様のいたずら操作の防止 
や、誤って r 運転スイッチ」を巧しても点火しないよ 
うにしたいときに使巧します。 


設定のしかた 

('\ ) 運転中や運転停止中に「チャイルド□ックボタン」を 
^ 3秒に Lb 長巧しすると「 a 」び点なし、チャイルド 
□ックが設定されまず。 

参運転中は r 運転スイッチ」で消火のみ操作可能で 
す。設定温度の変更などの他の操作はでをません。 
♦運転停止中はずべての操作びでをません。 


图ま全装置 

参安全装置び作動ずるのは何らかの異苗びあるときでずから、下記の処置をしても正南にならないときは、お買い巧め 
の販売店にご相談 < ださい。 

♦再点火操作とは一度 r 運転スイッチ」対甲して r 切」にしてから再び巧し直して r 入」にずることをいいまず。 

♦すべての処置は必ずストーブを消火し、ストーブの温度び充分下びってか日おこなってください。 


r を全 装置 名 

はた5さ 

処置 ^ 

巧震自動 
消义装置 

•運転中にストーブび地震(震度約已(上)や強し)振動、衝撃 
を受けたとさ、义災などの危険を防ぐために自動的に運転 
を停止します。 

参地震によって作動した場合は、周囲の可燃 
物、ストーブの損傷、油漏れなど異常びな 
しにとを確認した後、再点义してください。 

不完全燃焼 
防止装置 

•換気不良、手入れ不良、その他の異常により；（ーナー(燃 
焼部)への空気の供給び不足したとさ不完全燃焼による危 
険を防止するをのであり、自動的に燃焼を停止します。 

•不完全燃焼通知機能 

不完全燃焼防止装置び連続して作動したとさ、不完全燃焼 
による危険を防止するために、作動したことを通知して、自 
動的に燃焼を停止します。 （ H i から H 3 を表示） 

•作動した場合は本体び充分に;令えてから 
電源フラグを抜さ、燃焼空気取入□(給 
気フィルター ) の掃除をし、部屋の換気を 
した後、電源フラグを差し直して再点乂し 
てください。娜売店にご相談ください。） 

( r 口！点検’手入れ 1 の1 燃焼空気取入 □ 

(給気フィルター)①掃除 斷离） 

•再点义防止機能 

不完全燃焼通知機能び連続して作動したとさ、不完全燃焼 
による危険を防止するため、自動的に燃焼を停止します。 

(HH HH を表おします。）再点义防止機能び作動すると、 

U ■(後の点火操作びでさな < なります。 

•作動した場合は販売店にご相談ください。 

この装置は、あくまでち不完全燃焼によるを険を防止ずるためのちのであり、 
使用中はおず1時間に1~吕回換気して、新鮮な空気を補給してください。 

点义安を 
装 置 

•点乂ヒーターの赤熱不足や、パーナ ーヴー 5スタの不良 
による点乂不良。 

•点乂ヒーター、電磁ポンプ、ブ□アモーターなどの故障に 
より点乂しないときに、運転を停止します。 

•点火ヒーターの故障び原因で運転を停止 
したとさはノ（ーナー底に巧油びたまります。 
完全に乾燥させてから、ご使用ください。 
(販売店にご相談 <ださい） 

停電安全 
装 置 

•運転中に停電や電源フラグを抜 < などして電源び切れた 
ときは、自動的に運転を停止します。再び通電されても運 
転しません。 

•タイマー運転中に停電びあった場合、タイマー運転は解除 
されます。 

•再点火操作をします。 

参現在時刻の設定とタイマー運転の設定 
をやり直します。 

(「巧候用前の準備脚 見在時刻の醜のしかな 

1固使いかた」のか r マ-® 5 のしわす 形照） 

燃焼制御 
装 置 

•燃焼中に炎び消えたとさ、自動的に運転を停止さはるま全 
装置です。 

•再点乂操作をします。 

過熱防止 
装 置 

•対流用ファンモーターの故障や異常燃焼や温風空気取入 
□のほこりつまりなどの原因でストーブび異常過熱したと 
さ、义災などの危険を防ぐために燃焼を停止します。 

参温風空気取入□のほこりを取り除いてか 
ら、再点乂操作をします。 

「因点検手入れ」® □の} §騰照） 

消し忘れ 
消义装置 

•消し忘れによる危険を防止するために、点火してから約3 
時間、燃焼び継続すると自動的に運転を停止します。 

•消火する前に r 時間延長ボタン」を巧す。 
•消义した場合は、再点火操作をします。 

気密油タンクの 
1^給油時消义装置 

•運転中に油タンクを取り出したとさ、自動的に運転を停止 
します。 

•油タンクに給油して、本体にもどしてから 
再点乂操作をします。 , 





























































7] 点検-手入れ 

点検-手入れのしかた 


点検-手入れをおこなラとさは 


♦点検•手入れをずるとさは、必ずス I ブを消义し、電源プラグをコンセントか6巧いて、ス I ブの温度び巧 
分下びってからおこなってください。やけどや感電をずるおそれびありまず。 

参部品に触るときや、内部を掃除ずるときは、手をけびしないよラに、手袋をはめておこなってください。 

参ス h —ブをベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色しまず。 

参電装品やバーナー(燃焼部)の取りはずし、分解はおこなわないで < ださい。 


周囲の可燃物の点検 

ストーブの周囲は、苗に 
整理、清掃し、燃えやずい 
物を置かないよラにして 
<ださい。 


ほこりの掃除 



参ストーブに付いたほこりやミちれは、掃除 
機で吸い取ったり固くしぼった濡れ雑巾 
などでふさ取ってください。 

ミちれたままのご使用はち険のちとです 
し、ストーブの傷みを早めます。 


油漏れ、油のたまり、油のにじみの点検 


参万一油漏れによって、 
油のたま0、油にじみ 
び生じているとさは、 
消火操作をし、原因 
を確かめ防漏処置を 
し、油漏れびな < なっ 
たことを確認した後、 
漏れたな油を取0除 
いてから点乂操作を 
して < ださい。 



置台に 
油にじみは 
あ0ませんか。 


巧ず 


弁部 


♦油タンクの給油□□金の弁部などに、ごみびはさま 
つている場合びありまずので取り除いてください。 




燃焼空気取入 □ (給気フィルター)の掃除 

ストーブ谐面または側風にある燃焼空気取入□(給気フィルタ 
一）にごみやほこりび目づまりしまずと、燃焼巧の空気量び減って 
不完全燃焼の原因になりまず。 

燃焼空気取入□(給気フィルター）に付いているほこりを、掃除機 
などで吸い取って < ださい。 



ときどさ、燃焼空気取入□(給気フィルター)をはずして掃除をしてくださし、。 


燃焼空気取入 □ (給気フィルター)の目の 
中びつまってしぶ場合びありますので、や 
わらかいブラシなどで、燃焼空気取入 □ 
(給気フィルター）の目のつまりを掃除し 
て < ださい。 

(光にかざして目づまりびきれいになった 
か確認してください。） 



- LC - L 3 巨 C . LC - L 43 C 

燃焼空気取入□(給気フィルター)の脱着 
は、つまみを持ち上げなび日矢印の方向に 
弓1っ張って取りはずしまず。また、取り付け 
は燃焼空気取入 □ (給気フィルター)上部 
を巧手側部品に弓1っかけた後、つまみ部を 
押し込みます。 



11111111 


- LC-L 已 3 C — 

燃焼空気取入□(給気フィルター)の脱着 
は、矢印の方向に引っぱって取りはずしま 
す。また、取り付けは燃焼空気取入□(給 
気フィルター)を巧手側部品に押し込みま 
す。 



-お願い- 

♦巧などでふくのはおやめくださし1。かえって目づまりします。 

ミちれび取れないときは、洗剤で洗って、よく乾かしてからご使巧ください。 
♦取0はずしたとさは必ず元通0に取0付けて < ださい。 

(取りはずしたままでご使用されまずと、異常燃焼の原因になります。） 



























































































因点検•手入れ 

[] 届風空気取入□の掃除 1 

ス I -ーブ背面にある温風空気取入□にごみやほこりび目 
ゴまりしまずと、温風用の空気量び減って過熱防止装置 
びはた b いて消火しまず。 

巧流用ファンび停止していることを確認してから温風空 
気取入□に付いているほこりを、掃除機などで吸い取つ 
て < ださい。 




温風吹出 □ (ルーバー)の掃除 

温風吹出 □ (ルーノ （一) びミちれたり、ほこりび付着した場合は、掃除機や、固くしぼった 
ミ需れ雑巾などでふさ取ってください。 

f -お願い- N 

このとさおずス I -ーブを消火し、電源プラグをコンセントから巧いて、温風吹出 □ 
(ルーバー)の温度び充分下びつてからおこなってください。 

やけどをずるおそれびありまず。 


油受けの掃除 


※イラストは 「LC 丄3臣 C-L43C」 です。 



参油受けは、な油は通しまずび水は通しにくしロイルターでできてしほず。油到ブに水やごみびたまると、油タンクに灯油 
びあるのに、「0」表示び点なずることびあります。 

参油タンクを取り出してから、油受けを傾けないように取り出し、たまった水やごみを取り除してください。 



※イラストは 「LC-L3 自 C-L43C」 です。 



対震自動消义装置の点検 

♦燃焼中にストーブをゆずって、自動的に消火ずるかを点検してください。 
♦自動的に消火しますと、デジタル表示部に r f - s 」を表示しまず。 


気密油タンクの給油時消义装置の点検 


♦燃焼中に油タンクを抜いて、自動的に消火ずるかを点検してください。 

♦約已秒後に自動的に消火しまずと、デジタル表示部に r -」「0」を表示しまず。 


シーズンに！〜2回 LU 上 


油タンク、油受けざ5の掃除 

ストーブから油タンクと油受けを取り出し、 
市販の給油ポンプ 

(手動式)などで油タンク内や油受けざら内 
の水やごみを取り除いてください。 

油タンク内のわずかに残ったな細ま、油タン 
クに給油□□金を取り付け、油受けを給油 
□ □金に押し当て、油タンクを上下左ちに 
ゆすって抜いて < ださい。 



/-お願い- N 

♦油タンク内のこぼれま栓は、はずせません。割り害などの棒を使って、こぼれま栓を押し下げたりしないでく 
ださい。中に入ってしまラことびあります。 

V_ y 

































































































電源プラグ、コンセントの点検 

電源プラ义コンセントにほこりやミちれびたまると火災の原因になることびありまず。 
電源プラグをコンセントか日巧いて、付着したほこりやミちれを取り除いてください。 



対流用フアンの掃除 ( LC - L 已 3 C のみ） 

①温風空気取入□ロァンフィルター)の止めねじに本)包まずし、温風空気取入□(ファンフィ 
ルター)をはずしまず。 

⑨対流用ファソこ付着したごみやほこりを、掃除機で吸い取ってください。また、見える箇所だ 
けでよろしいでずから、本体内部のほこりを取り除いてください。 

③温風空気取入□(ファンフィルター)下側の突起をストーブ背面の角巧に入れ、巧流用ファン 
のコードを温風空気取入□(ファンフィルター)の凹部を通してからふたをし、元通り組み立 
てて <ださい。 


f わ原5し • \ 

♦電源プラグをコンセン h から抜いて、ストーブの温度び充分にさびってからおこなってく 
ださい。 

♦巧流用ファンにゴミやほこりび多量に付着しますと、温風用空気量び減って過熱防止装 
置びはたらして消火しまず。温風空気取入□ロァンフィルター)の掃除をしても燃焼び 
停止するよラであれば、巧流用ファンのごみやほこりを掃除機で吸い取って取り除いて 
<ださい。 

♦はずした温風空気取入 □ (ファンフィルター)は、必ず元通りに組み付けてください。けび 

し札ます。 _ ] 



国定期点検 


長期間ご使用になりまずと、機器の点検が必要でず。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にき全に 
お使いいただくために、2年に1回程度、シーズン終了後などに、お買い巧め店、または修理資格者〔(財）日 
本石油燃焼機器保守協会 (03-3499-2928) でおこなラ技術管理講習会修了者(石油機器技術管理±)など] 
のいる店、当社などに点検依頼されることをおずずめしまず。馆料） 


愛情点検 


口 


♦石油 フアンヒーターの 補修 

参長年ご使用の石油フアンヒーターの点検を！ 用性能部品の保有期間は、 

製造巧切り後6年でず。 



参油漏れずる。 



故障や事故防止の 

ご使用の際 

♦燃焼中強いにおいびずる。 



ため、コンセント 

このようなことは 

♦炎が異常に黄色い。 


ご使用 

から電源プラグを 

あ0ませんか 

♦予熱時間が異常に長い。 

W 

中止 

抜いて、必ず販売 

♦運転中異常な音びずる。 



店に点検•修理を 


♦その他の異常•故障がある。 



ご依頼ください。 





















































哥故障項常の見分けかたと処置ち法-修理を依頼される前に- 


異常のお知5せ（デジタル表示の見かた) 


安全装置び作動すると、自動消火します。また、デジタル表示部に故障•異萬の原因び表示「エラー表示」されまず。 
繰0返し表示ずるとさや運転しないとさは、お買いホめの販売店へご連絡 < ださい。 


すジタル表示 

表示の意味 1 

E-S 

参過熱防止装置が作動しました。 

t-0 

♦停電消义を電源び入りました。 

参タイマー運転待機中に停電し、その後電源 
び入りました。 


♦ミ肖义をずぐに再点义操作しました。 

♦点义ま全装置び作動しました。 

(参燃焼部にシリコーン酸化物び付着しました。） 


♦本体を傾けたり、強い振動、衝撃を受けたた 
め自動的に消义しました。 

♦地震(震度約日 liLh) により消义しました。 

E ■ら 

♦換気不良•手入れ不良、その他の異常により 

J f ーナ(燃焼部)への空気の供給が不足した 
ので不完を燃焼によるを険を防止ずるため、 
自動消义しました。（不完全燃焼防止装置が 
作動） 

►換気 

HHH i 

か!が 
か!卜に! 

•不完を燃焼防止装置び連続して作動する 
と、不完全燃焼通知機能がはた6きお知5せ 
しまず。（りりり||か5りり卜(3表示） 

かおし! 

♦換気しないでそのままさ5に不完を燃焼防 
止装置（不完全燃焼通知機能）が作動ずる 
と、再点义防止機能びはた5を、消义して点 
义でさな<なりまず。（トリ- f 表示） 

E-1 

♦室温び 33°C1U 上になりました。 

E 偷召 

参ブ□アモーターが停止しました。 

P 総 由 

参な油がな < なり消义しました。 

参油タンクを取り出したため、気密油タンクの 
給油時消义装置が作動しました。 

IHr 

タイマーランプ 

参タイマー運転び終了しました。 

5 %- 

参消し忘れ消义装置にて消义しました。 1 

CUOS 

♦クリー ニン グ燃焼中。 

(約己分間カウントダウンしまず。） 

全消な 

♦省電力機能が作動しました。 1 

上記於外を 

エフー表 7F 
が-け- け-弓) 

♦修理び必要な故障でず。 


f 処置方法 1 

♦温風空気取入□、温風巧出□(ルーバー)、巧流用ファン 
(LC-L 日 3C のみ)の掃除をしてか日再点义してください。 

♦ストーブの周囲の障害物を取り除いて < ださい。 

♦再点义操作をしてください。 

参電源プラグなど電源をご確認ください。 

♦電気系統の故障でず。お買い巧めの販売店まで「デジ 
タル表示」にラー表示)などをご連絡ください。 

♦しば5 く待ってか6再点义操作をしてください。 

♦修理び必要でず。お買い巧めの販売店まで「デジタル 
表示」にラー表示)などをご連絡ください。 

♦ストーブび傾いていないか確認してか6、再点义操作 
してください。 

♦地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、ストーブ 
の損傷、油漏れなど異常びないことを®認したを、再 
点义してください。 

♦燃焼空気取入 □ (給気フィルター）の掃除をし、窓やド 
アを開けて巧分に部屋の換気をしてか6、再点义して 

ください。 （r 回点検•手入れ1の1燃焼空気取入□(給 
気フイルター）の掃除1参照） 

ご使用中は必ず1時間に1〜2回換気してください。 

♦不完全燃焼通知機能がはた5いた時は、上記処置をお 
こなった後、電源プラグを差し直してか5、再点义して 
ください。処置をしても繰り返し作動ずるときは、お買 
い巧めの販売店まで r デジタル表示」（エラー表示)な 
どをご連絡ください。 

♦再点义防止機能がはた5いたときは、お客様では処置 
できません。運転スイッチを「切」にしてお買い巧めの 
販売店まで r デジタル表示」にラー表示)などをご連 
絡ください。 

参ストーブの周囲の障害物を取り除いて < ださい。 

♦電源プラグを入れ直してください。 

♦電気系統の故障でず。お買い巧めの販売店まで「デジ 
タル表示」（エラー表示)などをご連絡ください。 

♦な油を総由してか5、再点义操作をしてください。 

参油タンクを戻してか6再点义操作をしてください。 

♦再点义操作をしてください。 

♦再点义操作をしてください。 

♦約己分をに自動のに通常運転にもどりまず。 

♦操作部のいずれかのボタンを巧してください。 

♦お買い巧めの販売店まで r デジタル表示」（エラー表 
示)などをご連絡ください。 

























































故障かなと思つたとをに 
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処置方法 

電源プラグをコンセントに 
差し込んでいない 

〇 











〇 


電源プラグをコンセントに 
差し込む 

停電した 

〇 








〇 



〇 


停電倒離、再点畑乍をする 

巧震自動消火装置が個！!した 









〇 

£-5 





再点义操作をずる 

油受けに水び入った 


〇 




〇 



〇 





油タンクと油受け内の水 
を取り除く 

油受けざ5に水び入った 









〇 





市販の給油ポンプで水混 
入の'打油をしっかり巧く 

燃巧空気取入□(給気フィ 
ルター)の目づまり 



〇 


〇 



〇 

〇 





燃焼空気取入□(給気フイ 
ルター)を掃除ずる 

油タンクに'打油びない 


〇 




〇 



〇 





巧油を入れる 

'打油び油タンクの出し入 
れでこぼれた 








〇 


〇 




こぼれた灯油をされいに 
ふさ取る 

換気す良 







〇 


〇 





部屋の充分な換気をずる 

変質な油や不純な油など 
の不良'打油を使った 



〇 

〇 

〇 



〇 



〇 



変質灯油や補柳などのす良 
灯油を良質な灯油に入れかえる 
販売店にご相談ください 

省電力機能び作動した 












〇 


操作部のいずれかのボタンを巧ず 

給油□□金を間違えた 






〇 








正しい給油□□金を取り付ける 

ス1-ーブ周囲の温度び臭 
常に上昇した 













〇 

ストーブ周囲の温度を確認ずる 
販売店にご相談ください 

不完を燃焼通知機能び作 
動した 









〇 

试 -!;-! ! 

;刪 





燃焼空気取入□(給気フイ 
ルター)を掃除ずる 
部屋の充分な換気をずる 
電源プラグを差し直ず 

再点义防止機能び作動した 









〇 

面 y 





，眼売店にご相談ください 

気密油タンクの給油時消 
、义装置び作動した 






〇 



〇 





油タンクを本体にちどして 
再点义操作をする , 


参表中の E 表況ま、 r デジタル表お」（エラー表お)をおしまず。 

•処置をおこなってち改善されない場合や、原因び特定でさない場合や、該当ずる現象びない場合は、お買い巧め 
の販売店までご連絡<ださい。 


画部品交換のしかた 


部品交換のときのま意 I 

f ♦部品交換や修理をお受けになる場合は、お買い巧めの販売店か、（財）曰本石油燃焼機器保守協会でおこなラ技） 

術管理講習会修了ち(石油機器技術管理±)などのしぶ販売店で修理されることをおすすめしまず。 

参不完全な修理はち険でず。 

参故障したちのは使わないでください。 

♦短時間に消耗ずる部品は特にありませんび、交換部品び必要な場合は、お買いホめになった販売店にご相談くだ 
さい。（「圆アフターサービス」の I 補修用性能部品について 惨照） 

参インターネットでの部品購入は、 http :// toyotomi . shop 1 4. makeshop . jp / をご覧ください。 

♦部品はおずトヨトミ純正部品(指定された部品)をご使用ください。_ ) 


















































图保管（長期間使用しない場合) 


f ♦ストーブを保管する場合は、「囚点検•手入れ」の項を参照して、ス I -ーブの手入れをしてから保管してく 
ださい。また、破損している箇所は修理をしてから保管してください。 

参格納•保管場所は、湿気•火気•高温などの悪い影響のラけにくい所であって、しかもス I -ーブの上には重 
量物をのせたり、人がのったりしないよラ配慮してください。 


1ストーブを消义し、ストーブの温度が充分下がってから、電源プラグをコンセントから巧<。 

P 燃焼空気取入 □ (給気フィルター)、温風空気取入□、温風吹出 □ (ルーパ’一)、電源プラグに付着した 
ほこりやちれを掃除してください。 

参燃焼空気取入□(給気フィルター）はななどでふくのはおやめください。かえって目づまりしまず。 

q 油タンク、油受けざ5内の口油、ごみ、水気を取り出す。 （「口!点検ず入れ」の I 油タンク、油受け 
さちの掃除 j 参照) 

♦油タンク、油受けざ日に水やごみび残ったまま保管ずると、鐘や穴あきの原因になりまず。 

4ス I ブの表面をよくふいて、汚れを取る。 

♦固くしぼった濡れ雑巾や、薄めた中性洗剤液でミちれを取り、乾し)た巧で水気をふき取ってください。（シンナー、ベ 
ンジンなどではふかないで < ださい。） 

5包装箱に入れて保管する。 

参湿気の少ない所に保管してください。 

♦傾けたり、横にして保管しなしでください。抜けきれなかった打油び漏れることびありまず。 

参取扱説明書ちおず保管して < ださい。 


画廃棄ずるとき 

f n フ I 点検•手入れ」の 曲タンク、油受けざらの掃 晩 を参照して、油タンク、油到ブざら内のな油を巧き取ってから、各 ' 

^自治体の指導に従って廃棄してください。_ _ J 


固仕様 


式の呼び 

LC-L36C 

LC-L43C 

已 3C '' 

種 類 

ポット式•強制通気形•強制対流形 

点火ち 式 

電気点火 

使 用 燃 料 

な油 (JIS1 号） 

||•が尘 .'w 芦 S 

最大 

3.60kW(0.350L/h) 

4.2 已 kW(0.413L/h) 

已 .2 已 kW(0 .已 lOL/h) 

燃村ぉ貨里 

最小 

1.02kW(0.099L/h) 

1 .02kW(0.099L/h) 

1.41l<W(0.137L/h) 

暖房出力 

最大 

3.60 kW 

4.2 己 kW 

已 .2 己 kW 

最ル 

1 .02kW 

1 .02kW 

1.41kW 

油タンク容量 

7.0L 

燃焼継続時間 

20.0 時間 
(最大燃焼時） 

1 己. 9 時間 
(最大燃焼時） 

1 3.7 時間 
(最大燃焼時） 

か 形 寸 法 

高さ 437mm 
幅 43 己 mm 
奥行 31 己 mm 
(置台を含む） 

高さ 44 己 mm 
幅己己日 mm 
奥行 327.5 mm 
(置台を含む） 

質 量 

11 .Ok 呂 

1 2.7k 旨 

電源電圧及び周波数 

10 0V •已 0/ 已 OHz 

定 格 

消 費 電力 

点火時 320 /320W 待機時 0.8/a7W 
最大 950/950W (点火初期に短時間発生） 

燃焼時 20/20W 

燃焼時 21/20W 

燃焼時 21/21 W 

騒音値（正面）※ 

最大燃焼時 37dB 
最ル燃焼時 23dB 

最大燃焼時 38dB 
最ル燃焼時 23dB 

最大燃焼時 38dB 
最ル燃焼時 24dB 

電流ヒューズ 

4A 

安全装置 

V 

対震自動消火装置、点火を全装置、燃焼制御装置、 

過熱防止装置 (90 で)、停電安全装置、 

不完全燃焼防止装置(フレーム□ッド A，/ くーナーヴーミスタち式)、 

消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 J 


※騒音値の数値は」に測定方法 ( J に S 3日 31) に基づ<正面値です。 
















































赤 


灰黄青 


—[p レーム□ッド A (不完全燃焼防止装置) I 

—[フレーム□ッド b ] 

- ス1 

熱防止装置 1(90 で） 

二震自動消火装置 I 

爭 油] 

=[ルームサ ー S スタ] 


黄 


曰白か 


=|y (ーナーサー S スタ(不完全燃焼防止装置) I 

曲-ル I cl ( LC - L 53 C (^) 

=[給油時消乂装置] 




ト ラ 

ン ス 


吸引ポンプ 1=1 赤 

□ 

電 源 0=1 黒 

ン 

点火 ヒーター 

=1 黒 

卜 

フアンモーター 

=1青 

□ 

ブ □アモーター 

=1 灰 

1 

電磁ポンプ 

弓をホ桓黄 



1 

1 

操作基板 




— 1 



14アフターヴー ビス 


保証について 


♦この商品は保註書付さです。保註書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確 
詔のうえ大切に保管してください。 

♦保註期間はお買い求めの曰より3年間でず。 


修理を依頼するとさ 

♦「回故障•異萬の見分けかたと処置方法」に従って、処置をおこなってください。直らないときは、使用を中止し、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い巧めの販売店に修理を依頼してください。 

参ご連絡いたださたい内容は;欠の通0でず。 

①品名…石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ス h - ブ） 

③型式の呼び…（例） LC - L 36 C 

③ お買い巧め年月曰 

④ 故障の状況(できるだけ具体的に） 

⑥おなまえ•おところ•電話番号 

♦修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店び修理させてし)ただきます。 
♦保証期間び過ざていても、修理ずれば使用できる場合には、ご希望によりち料で修理させてし)ただきまず。 

♦修理料金は、技術料、部品化、出張料などで構成されていまず。 


この取扱説明書とストーブに表示されている禁止事項•注意事頂及び通苗使用に反して使用された場合の故障、事故 
は保証いたしません。 


補修用性能部品について 


♦石油ファンヒーターの補修用性能部品の保ち期間は製造巧切り後日年でず。 

♦補修用性能部品とは、ストーブの機能を維持ずるために必要な部品でず。 

消耗•努化するき!^ 

♦使用期間により、交換•メンテナンスび必要な部品… 

送油ノズルパッキン、点义ヒーターパッキン、ク□スマット、燃焼リン义フレーム□ッド、給油□□金、油受け 
♦変質な油、不純'打油などの不良な油の使用で务化しやずい部品…電磁ポンプ、ク□スマット 


転居される場合 


参本機は電源周波数已〇、 60 Hz とも同一仕様でず。 

参電源周波数の異なった地域への転居でちそのままお使いいただけますび、高地への転居、高地からの転居は 
再調整び必要でず。（「曲使用前の準備」 I 高地調整 I 参照) 

故障•修理の際の連絡先 

アフターヴービスについてご不明な点は、お買いホめの販売店、または、 I お客様相談窓己 (別紙参照） 
までお問い合わせください。 


青黒黄 






























































































KaKS 石油フアンヒーター保証書 


本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなラことをお約束するちのです。 

お買いまめの曰から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のラえ、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。 


型式 


LC - L 36 C 
LC - L 43 C 
LC-L 已 3 C 


保証期間お買いホめ曰より3年間 


※お買い巧め曰 

年 

巧 

曰 

※お客様 ご芳名 



様 

。田-の 

田 



ご住所 




〔電話 

( 

) 

] 


(※印欄に記入びない、あるいは購入-支化いを証明するものびない場合は 
無効となりまずか5必ずご確認 < ださい。） 



株式会社 名ち屋巿瑞穂区桃園町己番17号 

干 467-08 已日 eO 巳 2-822- 1144 


無料修理規定 


2 . 


3. 

4. 

(ィ) 

(□) 

(ハ) 

(二) 

(ホ) 

い) 

(卜) 

(チ) 


お買い求め曰から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼 
附ラベル等のを意書に従った正常な使用状態で故障した場 
含には、本書記載内容により、お買い求めの販売店 
または当社が無料修理致します。 

無料修理をお受けになる場をは、本書あるいは購入曰•支 
払いを証明するわのをご提示のラえ、お買い求めの 
販売店または当社にご依頼ください。 

ご転居やご贈答品等でお買いホ曲の販売店に修理を依頼で 
をない場合は、当社までお問い合わせください。 

保証期間内でわ、なの場含は有料になります。 

取扱説明書、本体貼附ラベル等のを意書に従わない 
使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 
お買いホめ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及 
び損傷。 

火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常 
電圧、公害その他環境要因による故障及び損傷。 

指定！;!がの燃料、または変質口油や不純口油などの不良 
打油を使用された場をの故障及び損傷。 

一般家庭用 iU 外例えば、業務用の長時間使用、車綱-船 
舶への搭載など）に使用された場をの故障及び損傷。 
部品の消耗による故障や損傷、部品交換及び><ンテナン 
スの費用。 

定^な検の蓄用。 

本書にお買いホめ年月曰-お客様名-販売店名の記入のな 
い場含、あるいは字句を書さ替えられた場を。通信販売 


等で購入され、それを証明する商品の送り状•支払明細 
書の提示がない場を。ネット販売等を利用した個人売買 
品や譲渡品、中ち品（再生品）の修理。 

( U ) 修理のご依頼に際して本書のご提示がない場を。 

己.本書は日本国内においてのみ有効です。 

6. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよラに大切に保 
管してください。 

•この保証書は、本書に明示した期間、条件のをとにおいて無 
料修理をお約束するをのです。従ってこの保証書によって、保 
証書を発行している者(保証責任ち）、及びそれ外の事業ち 
に対するお客様の法律上の権利を制限するちのではありませ 
んので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お 
買い求めの販売店または、最寄りの当社支店-営業所にお問 
い合わせください。 

•保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳 
しくは、取扱説明書「アフターサービス」の項をご覧ください。 

•お客様の個人情報は、当社規定によ0、厳格に管理します。 
保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のた 
めに利用させていただく場含があ0ますので、ご了承 
ください。 

修理メモ ： 


お客様登録用アンケート欄 


( FAX または、コピー郵送時に使風 


型式 名 

色 

性 別 

男-女 

年ち 才 

ご購入金額 


今回のご購入 

1.新規 2貴誓え 3.買増し 

(買替え-買増しのち） 

前のフアンヒーターは 

メーカー 名 

使用年数 

年 


まにお使いになる場所 （〇 巧で囲む） 

1.居間 2.応接間 3.書斎 4.子供部屋 巳.台所 目.事務所 7.店舗 8.工場 9.その他 


トヨトミ製品をどうしてお選びになりましたか （〇印は 3 つまで） 

1.価格 2.デザイン 3.性能 4.安全性 5似前トヨトミ使用満足有 

目.環境面 7.省エネ面 8.店員の奨め 9.サービス面 1□.その他 

製品にはご満足いただけましたでしよラか （〇 印で囲む） 

1.大変満足 2.満足 3.普通 4.不満足 日.大変不満足 

今後共、使い続けたい暖房器具は？ （〇巧で囲む） 

1.石油ファンヒーター と石油ス I ブ 3.石油 FF 式ス I ブ 4.電気ス I ブ 巳.ガスヒーター 

日. ホットカーペット 7.冷隱房エアコン 8.床暖房 9.その他 


石油フアンヒーターを選ぶ時、最も重要視ずる点は？（上位 3 つ） 

1.機能のよさ と操作のしやすさ 3.給油のしやすさ 4.掃除のしやすさ 巳.デヴィン 

6.大ささ 7.油タンクの大ささ 8.価格 9.ブランド ] 日.その他 


統計的に処理しますので回答を要ずるご質問などはお客様ホ目談窓口にお問い合せくださし、。 


弊社ではお客様登録アンケートをインターネットで登録していただいております。アドレスは表紙参照してください。 


インターネット登録のでをないちは、この裏表紙の 
保証書及びアンケート欄に必要事項を記載して破線 
で切り取り、コピーして製社品質保証課宛まで FAX 
いただくか、コピーを弊社宛に郵送（送料はお客 
様負担）してください。 

切り取ってコピーした場合、原本は保証書でずので 
取扱説明書と共に大切に保管しておいてください。 
お客様の個人情報は本目的がの用途には使用しま 
せんので、ご安むください。 


株式会社 

ホームぺージ http://www.toyotomi.jp 

本社 干 467-08 已已 

名ち屋市瑞穂区桃園町日番17号 
フ リーコール 日12日-1日 4- 1己4 
TEL 〈日己2> 822-1 144 

FAX 〈日已2> 822-2742 


c-d) 


































